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PASARON DESDE QUE COMENTO 
4) DECADENCIA HASTA SER ESTO, 
UM DESPOJO INDIGNO DE LA MARSE 
HOMBRE - -. CUANDO EMPEZO 


TODO -.? ¿CCUANDO..? 
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| MUEVE ANOS ...NUEVE LARGOS AÑOS 
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ESE POLICIA PARECIA | 
HABERSE ENSAÑADO | 
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FE » NO TENIA MAS FUERZAS 
PARA SEGUIR _SORRIENDO. . 
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COMENZABA A DESESPERARM 
CUANDO LA PUERTA SOBRE LA $ 
QUE ESTABA AfoyAbo SE ABRIO... 
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[PoR QUE ?, POR QUE LO HICE ? 
A CAE Dip PREDUNTO. 

EL HECHO FUE QUE ALGO, ME 
¡INDUJO ATR HACIA ESA VOZ 
QUE PAREÉCIA VENIR DEL SUBSUELO - 
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DEJE ÁL INFELIZ Y DESVIE 

HI ATENCION HACIA ESA 

EXTRAÑA MAQUINA ... 

ESA ESFERA PARECÍA Sol! ez 

DA E INMATERIAL A 24 

[VWE2... TAN LUMINOSA ... [27 

TAN BRILLANTE ... 2 
y - HE PE ñ 


en 
E 
A 


Pa 
7 
.. 
(a 
é 
HA 
a 
eS 








ra 





E d y e e AS 
A T/EMPO Y ESPACIO YA NO TENIAN SENTIDO . 
¡YO FORMABA PARTE DEL COSMOS JUNTO 
A SERES O COSAS DE REPUGNANTE. 


VISCOSIDAD ,QUE SE MOVIAN INCE - 
pl SANTE MENTE ... 


TERRIBLES ENTES QUE NOSRODEAN PERO NO y 
PODE MOS VER DESDE NUESTRA DIMENSION... y 
A YO SUPE LOQUE ERAN Y VÍ ) SENTI EL HORROR... | 
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ASALI DE LA CASA Y CORRI | 
“| HASTA (AER EXHAUSTO 

8/1 En ALGUNA CALLE. 

YA DESIERTA ... ME. QUEDE |' 

E DORMIDO... 


¿TENIA 












CREO QUE FUE ESO Lo QUÉ DESENCADENO, 


M1 LOCURA .... 






CONVENCERME DE LA /JAREALIDAD DE MI 
EXPERIENCIA ... CREO EN LOQUE V/ Y EN 


LO QUE SENTÍ... e 
Mi 


A SENTI EL TERROR DE VER DISOLVERSE MI] E 
A ANTIGUO UNIVERSO Y toNOcER OTROS PLANOS Ñ 
ADE EXISTENCIA . PASADO , PRESENTE Y | 
FUTURO COEXISTEN Y YO VI EL FUTURO », 
VI ELDIA EN QUE Esos TERRIBLES SERES "a dla 
Á ABANDONARAN SU DIMENSION PARA ENTRAR 















Y ESE DIA ES HOY... TENDRE 
SS VIVIR NUEVAMENTE ESA 
ORRIBLE EXPERIENCIA... 


UN a 
2 NO, NO PUEDO 
SOPORTARLO .... 


No. PUEDO 
SOPORTARLO... 


Y D 
l 7 el 








ía de los Tontos,1%de abril de 
1883;en Colorado Springs nacía 
Lon Chaneyyel que estaba señas 
ludo para ser uno de los más gran - 


En 1905 se casó con Cleva Creighton 
madre de su único hijo,Creighton, que 
al morir su padre adoptó el nombre de 
Lon Chaney Jr.(1) Año: después Cleva 
des artistas del cine mudo y el pa- cayó víctima del alcoholismo y el ma- 


dre del "make-="p" cinematográfico. trimonio se disolvió,obteniendo Lon la 
El destino teje complejas tramas. custodia de su higo. 


Los pudres de Lon erun sordomudos y 
la necesidad de comunicarse hizo que 
usara continuamente la mímica como 
único medio de expresión. 

John,uno de sus tres hermanos, fun 
dó una compañía teatral en la que 
Lon _trabajó como actor y al disolver 

sociedad LB s E en la "Colum- 


1912.La industria cinematográfica 
norteamericana estaba dando sus prime- 
ros pasosjen esta época apasionante se 
inició Lon Chaney trabajando como extra 
en la Universal. 

Se casó con Hazel Hastings,una chica 
¡del coro del "San Francisco!'s Princess 
¡Theatre" y en 1917 obtuvo un éxito con 
el film "Hell's Morgan's girl", 
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Lon conoció « Tod Erowning en 1919 
con él realizó sus mejores películas en 
términos de lenguaje cinematográfico : 
"The Unholy Three"(1925),"Road to Man- 
delay"(1926),y la perdida "London after 
midnight"(1927) son algunas de ellas. 
También en 1919 accedió a la fama con 
"The miracle man", interpretando a un 
gangster paralítico. 

Lon Chaney creaba su propio maqui.::- 
llaje,se especializaba en deformar su 
rostro y su cuerpo,sometiéndose a duras 
contorsiones.Era un gran profesional, 
cada personaje lo obsesionaba y cuida- 
ba hasta el último detalle de su compo 
sición. 

Quasimodo,el jorobado de Notre Dame 


fue su primera gran caracterzación y u 


na de las mas difíciles y dolorosas. 
Cargaba una joroba de 30 kilos y un ar 
nés unía las deformidades del pecho y 
la espalda de modo que no podía ende— 
rezar su cuerpo.Sobre esto llevaba un 
traje de goma que simulaba una horrible 
y velluda piel.Su actuación solo fue i 


A 


Hat Llándose para "A AS Bargain" 


cid 





"Bl jorobado de Notre Dame" | 


ualadá y tal vez superada por Chabies 
Laughton en la versión de 1939. 
Era frecuente que Chaney interpreta 


ra varios personajes en una misma pelí 





cula;fue el caso de las dos versiones 
de"The Unhol y Three", donde «Fctuaba co- 


.mo el "ventrílocuo" y la"dama que ven- 


de loros",y también en"A Blind Bargairt 
en la que personificaba a un científi 


co y a un hombre mono. 





fp 


ño de su mayor fama y 
Pis "”n a 
ic,su mitico "Fantasma 
E del cine de horror 
mpos.Con unos pocos e- 
a de Pie y su 





gue oroniss a 2. espectas 


Persa 

eres de la época.Nunca se había visto 
algo tan terrible como la escena en que 
Wer Thilbin arrancaba la máscara de E 


Jesventurado músico,dejando ver 
n cadavérico rostro : 

«. -Erctesco,terrible,lleno de cos- 
nes,con unos pómulos muy altos;las 


a a y O 


sleñas de la nariz muy separadas:los Yo 
lórs dientes,como el borde de una lata 
recien abierta con un cuchillo mellado" 


(Forrest J Ackerman) 
Thaney era para todos"el hombre de 
Es ml paran”, su RAS para trans 


Millet tarios de ao 

41 margen de su fama,su vida privada 
era un misterio.Detestaba las fiestas , 
sstrenos y exhibiciones personales. 

Lon Chaney fue uno de los pocos ace 
tores que sobrevivieron a la transición 
Jel cine mudo al sonoro;lo confirmó en 





AU 


(I)Lon Chaney Jr.,famoso por su perso- 
naje de"El Hombre Lobo"( 194.1)con maqui 
llaje de Jack Pierce,formó junto con 
Boris Karloff y Bela Lugosi,el trío fw 
demental del cine de horror de los 30 y 
¿0.Protagonizó mas de 140 películas » 
hasta su muerte alos 67 años,un viernes 

13 de julio de 1973, 


(2)Bela Lugosi protagonizó a Drácula en 
el film de Browning (1930)dotándolo de 
perversidad ,erotismo,y cierto aire Va 
lentinesco. 


Fuentes:Terror Fantastic N25 
Famous Monsters of Filmland 
"A Blind Bargain"( Philip Riley) 
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Lon y su caja de maquillaje 





“la remake delcélásico de Browning, "The 


Unholy Three", dirigida por Jack Conway 
en 1930.Aquí utilizaba diferentes wces 
para el ventrílocuo,el muñeco,la ancia 
na,el loro.Parecía destinado a: ser la 
primera estrella del cine sonoro de ho 
rror,que manejaría la Universal en los 
años 30 y AO. Se había pensado en él pa 
ra el "Drácula"de Browning (2)aunque 
quizá su tipo no era el apropiado.Sien 
do Lon especialista en deformaciones , 
Drácula necesitaba encanto, sensualidad, 
sobriedad;De' todos modos es una incóg- 
nita apasionante la forma en la que hu 


.—biera compuesto el personaje. 


Una incógnita...porque Lon Chaney' 


.murió el 26 de agosto de 1930,víctima 


de un cáncer de garganta.El círculo de 
su vida se cerraba con una terrible pa 
radoja del destino.” 


Y en una oscura calle del New York 
de 1930,dos jóvenes salían de un peque 
ño cine.La cartelera anunciaba "The Un 
holy Three" .Un-insecto cruzó frente a 
ellos la húmeda vereda y se detuvo co- 
mo esperando algo.Uno de los chicos in 
tentó aplastarlo “con el pie... 

-—¡No lo pisesi-—dijo el otro--...pue 
de ser Lon Chaneyo.. 


Carrie White 
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verton presentó a su'Lena la Hiena'"que 
figuró junto a Abner en su tira cómica. 
Entre 1939 y 1953 publicó en varias 
revistas populares como MAD, Whiz Marvel 
Tales yTarget;pero la mayor parte de su 
otra apareció en títulos menos conoci- 
dos como. Mt Mystery ,Amazing Mystery Fu 
nnies,Tessie the Typist y Weird Myste :.. 
ries.Su especialidad era el terror y la 
ciencia ficción y fue en esto donde al- 
_carzó su mayor grandeza.Es el caso de 
"Swamp Monster",que «quí publicamos a— 
parecida en Weird Mysteries(N%5 1953). 
Después de 1953 sigunid publicando en 
kMad,Life,y realizó en 1958 una adapta— 
ción de La Biblia para Plain Truth Ma- 
gazine(Revista de la Pura Verdad). 
Era dueño de un estilo tan personal 
y original que resultó adelantado para 
su época,sólo se vió algo similar en el 
comix underground con Crúmb a la cabe- 


za . 


Basil Wolverton,el"Cerebro Murciela 
de Venus",murió en 1980,dejando en 
rencia a su hijo y a los aficionados 

una extensa y talentosa obra. 

revista española Nueva Dimensión 
número 111 de 1979,publicó unport 
dedicado a Wolverton:" Apocalipsis 
celente serie de diecisiete desgarra 
dibujos sobre el fin del mundo. 
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para incurs 
biente de las editoriales y los ¿ 
-cates"¿enviaba sus trabajos por correo 
a los editores .Wolverton nunca tuvo un 
asistente,ni colaboradores y casi siem 
pre trabajó en forma independiente. E 
Uno de sus primeros éxitos fue ga - 
nar el concurso organizado por Al Capp 
L'11 Abner,que consistía en di 


adre de 
b a mujer más fea del mundo .WoLl: 


bujar a 1 


holverton's Planet of Terror" y 
Holverton's Gateway to Horror" 
s de ellas. 


si 
asi] 


Catherine Earnshaw 
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Fuentes :Heavy Metal(revista) 
Terror Fantastic. 
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asil Wolverton fue quizá uno de 
los más menospreciados dibujan 
tes del mundo de la historieta. 
Tal vez porque era un creador solita 
rio y pocas veces salió de su Vancouver 
ionar en el competitivo am- 
"Sy nd le 





CABOT, EL ASESINO, SE HA ESCA* 
PADO DEL LAZO DEL VERDUGO... 


MAS TERRIBLE, EN LAS PROFUN- 
e Í DIDADES DEL PANTANO MALIGNO] 


x o ( a 


pa EAS Ñ 
p NÓ ad NA » AN a 
HAS CONSEGUIDO ESCAPAR rOAS HORAS Y , o SCANSO POR £ ' R 
DE SER COLGADO ¿JACK CABOT ANO E e ENDERO 


CENEGAL, APROVECHANDO LOS SENDEROS 
HAS SIDÓ MUY LISTO,. ale OCULTOS QUE TAN BIEN CONOCES.. 


CONOZCO BIEN ESTA PARTE JA! LOS eee HAN PerDIDO EL PM 
AÑ DEL PANTANO | Ni CON ESOS RASTRO : a 
PERROS PODRÁN ENCONTRAR- AU | E 


APENAS LOS 
p0 ME AHORA 





(CC) Basi WoLVERTON 


TODAVÍA SIGUES AVANZANDO , AÚN MUCHO DESPUÉS: -UN DESCANSO, PIENSAS... UN SITIO DONDE. 
DE SABER QUE LOS MAS DESPISTADO. : OCULTARSE UNAS HORAS! PERO CUANDO Ti 
DE PRONTO TE ENCUENTRAS EN UN CLARO|!... ACERCAS Á LA PUERTA,ESTA SE ABRE. DE cG0LpE!.. 





SÍ NO TENGO VISITAS A MENUDO ! 
POR LO TANTO ES USTED DOBLEMENTE 
BIENVENIDO, SEÑOR CABOT'! 


e] 


UNA CASA! NO SABÍA QUE HABÍA 
UNA AQUÍ! DEBO HABER ANDADO 
MAS DE LO QUE , 
ME FIGURABA! 


al TE, 
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ME CONOCE! BIEN,AHORA P NO HACE FALTA QUE ES : PE 
ME TIENE DE HUESPED! AMENACE, SEÑOR cApori |. e QUE: QUIERE MALER ALGO 
DEME ALGO QUE COMER EN, REALIDAD, ME. GUS- DECIR? a MUCHO MEJOR 
Y Sl ALGUIEN VIENE : TARÍA AYUDARLE A CAMBIAR e OSTES "QUE LA CIRUGÍA 
HUSMEANDO, DIGALE_, DE ASPECTO... Y QUE YA CIRUJANO? PLÁSTICA ! 
QUE NO ME HA NUNCA MAS DEBA UsTEDI P rs 
¿ DE ACUERDO ? PREOCUPARSE EN NO, 

E SER RECONOCIDO: 
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Y ASI ES COMO |] TU ATACANTE ES FEROZ YPUEDE ALGO EXTRAÑO Y 
LO HARE e CONTIGO! TE- DESMAYAS. , TERRIBLE TE SUCE- 

. y CUANDO DESPIERTAS ESTAS EM DEPERO TU NO y 
EL SUELO. HORRIBLES DOLORES ENTIENDES QUE ES! 
TRASPASAN TU CUERPO! : 


Í SOCORRO |! ME 
SIENTO COMO SI 
ME DESGA- 





EL DOLOR DESAPARECE, : ¡ SIMPLEMENTE 
MIRAS CON ESTUPOR LO, MI CARA! ...¡ Mi CUERPO Uk BEuLAO. TU CUERPO 
QUE ERAN MANOS NORMALES! | SOY COMO UN ANIMAL | HECHO CON LA PORTENTO- 


N CONMIGO? ) SA CAPACIDAD DE 
€ 







PONERSE AL NIVEL 
DE TU MENTE... 
Y TIENES. LA MENTE 
DE UNA 
BESTIA! 





EL ODIO TE NACE A OLEADAS ! TU ARMA SILBA HACIA SU OBJETIVO... 

PARECE REFRESCARTE Y DARTE FUERZAS! PERO SOLO CONSIGUE ATRAVESARLO ! 

Y QUIERES USAR ESA FUERZA PARA MATAR!) 
e==2 EMBARGO 


a? 





EL CUERPO NEBULOSO SE ELEVA... PARA MIENTRAS EL VAMPI 
ie RO VUELA HACIA 
CONDENSARSE EN UNA CRIATURA ALADBA ! VENTANA, SE OYEN GOLPES EN A Pobra des 


Im Z > —= SÁ 
Dl ABRAN! Eh aran 1) Ec 





18 


CASI ARRANCAS LA PUERTA. ES EL SHERIFF CON UNO. : 5 
De SUS HOMBRES ' TE ALEGRAS AL .VER LA CARA A : eS 
DE ALARMA CON QUE TE MIRAN... PP AMTRRDO con 
ll 


Ye 
¿QUE QUIEREN ? EE... ESTAMOS BUSCANDO ||| 
me Sa UN  EVADIDO -...UN PELIGRO"Y 
AR a AD SO ASESINO ! , a 
A ¿HA VISTO ALGUN EXTRANO LA 
ES E E | ÚLTIMA HORA? : 





LLENO DE ODIO HACIA TUS PERSEGUIDO - 5, Y QUEDAS SORPRENDIDO, AL, VER TU 
RES, COGES IMPULSIVAMENTE LOS RIFLES... -PROPIA FUERZA DEMONIÍACA! E 


Y AHORA VOLVED POR DONDE HABEIS VENIDO 
SINO QUEREIS QUE OS ROMPA EL PESCUE- 
ZO COMO HE OTO LOS RIFLES! 


A 


QUERIAN ENGAÑARME PARANDO LOS 
PERROS AL PRINCIPIO Y HACERME 
CREER QUE ESTABA A SALVO! 
ESTOS DOS ME DEBEN HABER 
SEGUIDO HASTA AQUIÍ'! 

AHORA VOY A POR ELLOS! 





ESPERAS MASTA QUE LOS HOMBRES ASUSTADOS Ñ Es e JE MEU Te oo HNERBAZ ES 
e “AIRE HABLANDO, 


DESAPARECEN. ENTONCE 
ESCTE AZAS A LOS CON DEMONIO L-NONCA Yi 
A: NADIE TAN FEO! SEN! 

ñ Í HAY QUE SALIR DE 


AQUI RAPIDAMENTE 
l Y BUSCAR AYUDA! 


ARBOLES ,Y CON LA AGILIDAD DEL DEMONIO 
EN QUE TE HAS € NAS TRAS ELLOS ++». 










TLOS DOS HOMBRES 
TE OYEN AL CRUJIR 


POCOS MINUTOS DESPUÉS HAS ADELAN- 
LAS RAMAS +...: 


TADO -A TUS PRESAS | 
AHORA, SILENCIOSO COMO UN FANTASMA, 
ESPERAS QUE LLEGUEN POR El SENDERO:»- 


AQUÍ VIENEN! Y AQUÍ SE VAN | 
A' QUEDAR +»: SIEMPRE! ce 
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; Ue 10111 
ESTÁS CAS! SOBRE ELLOS, CUANDO UNA LIANA LA FUERZA DE LA CAIDA TE ROMPE EL 

. CUELLO!EN POCOS SEGUNDOS, ESTAS SIN VIDA! 


SE ENREDA EN TU GARGANTA |] 
ÑS A o 7 Y 
: ES EN 
mn k e 0 
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z todas partes del mundo han apa= 
| recido representantes para escri- 
tir la historia del miedo cinema- 
iráfico .Directores,actores, músicos , 
«slgrafos,maquilladores, fotógrafos, 
en efectos especiales,etc,han 
Mrstiitaido una especie de "gheto"inex 


More ie. : z 
Taia país aportó a alguien para no 
Mar afuera de la historia que empe- 
» escribirse. 
Mlemenia puso a Lang,Wiene y Murnau 
mo directores;Conrad Veidt y- Peter 
somo actores. Inglaterra dio al 
=rence Fisher;jal supremo Boris 
a sus hijos menores Peter Cu 
istopher Lee.Suecia, Dreyer; 
larais,Cocteau; Italia, Mario 
nto...Hungría, Bela Lugosi y 
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su trágica historia 
fantasía se mezclaron para llevarlo a 
la locura de creerse el Conde Drácula, 

Todo este cine tiene un idioma ex - 
tranjero,sentimos con él un miedo im- 
portado; pero en España nació un hom - 
tre que nos asustó con sus monstruos d 
voz cavernosa y rostro desfigurado y na. 
representó en el mundo...Narciso Ibañez 
Menta."El fantasma de la Ópera", "il hom 
bre que volvío de la muerte", "Drácula" 
"El muñeco maldito",todos esos seres 
en uno..¡Narciso! 

Llegado al mundo el 25 de agosto de 
1912,apareció en escena a los cuatro me 
ses. Sus padres,ectores de teatro có- 
mico,arribaron a estas tierras en 1919 
en medio de una huelga de actores que 
se prolongó por casi todo el año, pero 





donde realidad y: fl: 


*-4 





A 


a 
o 


aue dio por resultado la fundación dela 
Asociación Argentina de Actores. 

Pon Nurciso Jbáñes Contado y doña 
Consuelo Menta, tenían recluído en el te 
astro al pequeño Narcisín,como lo llame- 
ban, 

"De ahi que mis primeros ídolos fue- 
ran del cine,Lon Chaney y John Barrymo- 
re"; comentaba Ibáñez Menta en una en- 
trevista.Y fue justamente por la admi- 
ración hacia el gran actor norteameri- 
cano Lon Chaney dedicado casi exclusi- 
vamente al cine de horror,que el peque 








ño Narciso empezó a experimentar la tec. 


nica del maquillaje.Posteriormente túv 
la alegría de conocer personalmante a 
Chaney y parece ser que este conocimign 
to lo marcó definitivamente. 

El debut de Narciso en Buenos Aires 
se efectuó el 5 de abril de 1919 en el 
teatro Comedia,con el chiquilín de sie 
te años cantando y bailando.Ya en 1923 
su madre lo había inscripto en la Aso- 
ciación Argentina de Actores 





ciación de Actores de Buenos Aires. 
A partir de ahi trabajará casi siem 
pre en Argentina y España alternativa- 






mente haciendo cine,teatro,radio!o.te- 


levisión, Eo 
De su paso por el cine argentino po 
demos recordar:"Una luz en la ventana" 
(Manuel Romero 1942), fHistoria de crí- 
menes"(M,Romero 1942),"Cuendo en el cie 
lo pasen lista"(Carlos Borcosque 1945) 
"Corazón"(C.Borcosque 1947),"Almafuer- 
te"(Luis César Amadori 19,9), "La muer- 
te está mintiendo"(C,Borcosque 1950), 
"La calle junto a la luna"(HRomán Viño- 
ly Barreto 1951),"La bestia debe morir" 
(R.V.Barreto 1952),"Fin de mes"(Enrique 


¿Cahen Salaberry 1953),"Un hombre cual- 


quiera"(Carlos Kinaldi 1954),"Cinco ga 


. llinas y el cielo"(Rubén Cavallotti 
1957) ,"Procesado 1040"(Cavallotti 1958) 


“Obras maestras del terrar"(E.Carreras 
196€0),"Kuma Ching"(Daniel Tinayre 19€%, 
Los muchachos de antes no usaban arsé 
nico"( Adolfo Martinez Suarez 1976)... 

Su valioso aporte para la TV argen- 
tina es desde los principios de ésta . 
"Los malditos en la historia"(1958),"la 
carreta fantasma"(1958),"Obras maestras 
del terror"(1959),cuya versión cinema* 
tográfica se estrenó en Estados Unidos 
como "Master of terror"; "Donde está 
marcada la cruz"(1961),el ya legendario 
éxito "El fantasma de la Upera"(19€2), 
"El hombre que volvid de la muerte" 
(1970),"El robot","El retorno de los 
Brujos",ete, 

Su última aparición en TV ha sido 
verdaderamente trágiecazcon el "Pulpo ll 


gro" intentó asustar y sólo consiguió 
hacer reir (debido en gran parte a un 
pobre guión y peor dirección)¿que se va 


a hacer,no todos son éxitos en la vida 
de los artistas, 

Pero su importancia y su permanencia 
es tal que seguimos repitiendo la famo” 
sa frase de "El fantasma de la UÚpera"; 
"., ¿Hay alguien en los camarines...?" 
elas Narciso Ibáñez Menta,y está to 

o dicho, 


Arialdo Giménez: 
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casi todos los intérpretes de la 
primera parte,sólo Andrew Robin- 
son (El"Skorpid"de "Harry el su- 
cio)jno está presente. 

La secuela comienza dos horas 
después que finaliza la historia 
anterior.Kirsty,la chica sobrevi 
viente es internada en un hospi- 
tal psiquiátrico;allí el doctor 
Channard (Kenneth Cranham)será el 
nuevo designado para descifrar el 
secreto del cubo y abrir las puer 
tas del infierno. 

Tony Randel,formado con Koger 
Corman “y que trabajó en los efec 
tos especiales de "iiscape de New 
York",dirige este film que cuen- 
ta con los efectos de maquillaje 
de Bob Keen y Geoff Portass,y el 
guión de Clive Baker. 
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"Hellbound" (Hellraiser: 2)reúne 
































"Dos interesantes personajes de-> 
saprovechados por culpa del co - 
mercialismo de los productores", 


" importa y sólo quieren ver e sus 


os principales antihéroes Mel nuevo cine 
de terror parecen dispuestos a acompañar 

nos durante mucho tiempo.Jason tiene ya 
siete películas y una serie de T.V.,mientras 


“que el quemado Freddy cuenta con cuatro y su 


correspondiente serie. 

Lamentablemente,la calidad de sets produc 
tos es en general baja. Freddy salió airoso en 
su primera aparición de la mano de Wes Craven, 
un director irregular, tuvo un bajón en "Pesa- 
dilla 2"y se recuperó parcialmente en la 3 . 

La cuarta parte aún no se ha estrenado aquí , 
esperemos que levanten la puntería. 

Martes 13"presentó cuatro aceptables fil- 
mes aunque un poco T Ai thrativas. La cuarta pe- 
lfcula safa con el final más original de lase 
rie pero la quinta y. la sexta son lamentibles. 
La séptima promete also másjeunque para los a 
ficionados y fenáticos,la calidad a veces no 
héroes muter, 
descuartizar y desangrar a sus víciimes. 

Y buenos si el negocio les va bien tendremos 
'Mararticida quemado"y "mogólico ahogado" para 
rato 
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"One “bo Dredáy ta coming for you! f 
Three, four,he's at the door. e 
Five, six,get your crucifix. 

Seven,eight,gonna stay up late. 
Nine,ten,never sleep,again. 

















; Nuestra grave drisia econóni 

ca afecta muchisimo a la indus- 
e tria del espectáculo. Algunas sa 
¡las cierran, otras se alquilan a 
iglesias evangelistas, y otras es 
peran salvarse con algún estreno 
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Mene parezca iccreftlé está 





A qt... 
llegando al país lo último en ci e. e, . supertaquillero como "Batman"que 
ne fantástico. Ya se estrenaron: ““. .,.. supuestamente llegara a fin de a 
o E ¿+ ÑO. 
z e iy Después de este panorama poco 
n A p i > 
El regreso se 19l viyos ar 7 ' ¡alentador, veamos una lista de pe 
e S . E 



















¿Mículas que aún no se han estrena 
“do aguí,y las' Últimas que se es: -. 
e trenaron o se están haciendo ene! 
exterior. Esperemos poder verlas, 
si el precio de las entradas lo 
permite. 


"Gritos de ultratumba" 

(Feter Harsone) 
"Hidden" 

(Jack Sholder) 
"La hora del espanto 2” 

(Tommy Lee nallace) 
"Martes 13 VII" 

(John Carl Buechler) 
"Fesadilla mortal” 


(Andrew Fleming) "Monkey shines" 
"La mosca 2" 


(Che Sp Le e (George Nono. 
únris salas j z 


' A ES so se" 08 "Fantasma 2 
"Chucky, el mu e e (Don Coscarelli) 


(Tom : 
"indiana Jones : "The Blob" o 
“Sriell AA ¿ (Chuck: Russell) 
e tálien nation" 

(Graham Baker) ' 
"Pumpkinhead" . 
“3 (Stan Winsten) 
."] madman" z 


"Halloween 4" 
¿"Hellraiser 2 
(Tony hendel) 
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"Demonios 2 ; 
(Lamberto Bava) 
"Los cazafantasmas 2h 


Comenzó a filmarse en 3 A 
ups e : (Tibor Takacs) 
la quinta parte de Pesadilla , "Dead ringers" : 
ná Kightimare on Elm Street 5 , E 
vo Dejes Child" ; (David Cronemberg) * 
“Dll unan ióajos ed sa 
o 2 ten les (Steve -miner) - hal 
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